أبواب الاستنجاء ٠‏ 
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پاب کون الاستنجاء سنة بالماء . 


إذا e‏ يتجاوز النجاسة ا 


يدخحل لاء ل أن وغلام س من ماء وعنزة يستنجى بالماء. و ش 
البخارى (۴۷:1). ` ٠‏ 


الذى أيدناء . ثانيا وإذا جاء الاحمال بطل الاستدلال على أن لار ليس فيه ما يذل على 
ستتي ت اعلا لم ب اضر بكب لت یع بل لول قل عل 
: طهارة البول مطلقاء ولا قائل به» هذا! ولله سبحانه وتعالى أعلم. ۰ ا 


باب أن الروثة نجسة 


قوله. ”عن عبد الله 3 قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. . 
باب ون الامشجاء سن باماء 0 
إذا طهر موضع الاستنجاء بالأحجار ولم تاور التجامة عن في , 
٠‏ قال المؤلف : دل الحديث الأول والثانى على استنجاء ر بالماء» والغالث على 
كون حالهم حين عدم تجاوز النجاسة محلها › وعلى كون الاستنجاء با اء مسبوقا 
بالحجارة» فدل المجموع على جميع أجزاء الباب» وثبت بهذا كله التفصيل الذى ذهب . 


